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I. Die Gase.
Fur die Nutzarbeit des Dampfes der einen Kolbenseite ist es demnach ohne Belang, in welcher Hohe die Drucklinie der anderen Seite verlauft. Die zweite Kolbenseite kann mit der Atmosphere, einem Vakuum oder einem Raum von hoherem Druck verbunden sein. DiePlache des ,,Indikatordiagramms" stellt unter alien Umstanden die vom Dampfe einer Kolbenseite an den Kolfoen wahr.end einer Umdrehung abgegebene Nutzarbeit dar.
Auf die Grofie dieser Flache selbst ist es natiirlich von Einflufi, ob der Arbeitsraum mit der Atmosphare oder einem Vakuum verbunden ist (Verlauf der Linie BFE).
Die doppelt wirkende Maschine kommt der Wirkung nach zwei ein-fach wirkenden Maschinen gleich. Die Dampfarbeit beider Kolbenseiten zu-sammen wahrend einer Umdrehung ist gleich der Sum me der JDiagrammflachen beider Kolbenseiten. Das einzelne Dampfdiagramm stellt die Arbeit des Dampfes einer Kolbenseite wahrend einer Umdrehung dar.
Fig. 26.
Der Umstand, daB hier der Gegendruck jeder Kolbenseite aus dem Dampf-druck der anderen besteht, andert nichts an der ganzen Nutzarbeit, wohl aber an der Verteilung dieser Arbeit uber die Umdrehung.
Man kann die Nutzarbeit einer Kolbenseite auch als den Unterschied der absoluten Dampfarbeiten der einen Seite beim Hingang und Riickgang auf-fassen.
18.    Einflufi  der Warme  aul  den  Gaszustand  im  allgemeinen. t   Die verscliiedenen Zustandsanderungen.
Wird ein Gas in einem GefaB, das durch einen beweglichen Kol-ben verschlossen ist, von auBen erhitzt oder abgekiihlt, so andern sich mit der Temperatur im allgemeinen Druck und Volumen gleiohzeitig. Denn diese GroBen sind durch die Zustandsgleichung pv = RT mit der Temperatur und miteinander verbunden. Im besonderen Falle kann eine der GroBen auch. unverandert bleiben. Wird z. B. durchon auBen mit dem Atmospharendruck belastet (Linie CD).
